
SIEMENS RADIO • Mod. SM 552 - Ondc medie e guattro bande allargatc ad onda corla, a 49, 41, 31 e 25 metri. Media 
frequenza 469 kc. Finale: tensionc placca 145 V, schermo 130 V, catodo 7,2 V. (V. manopola e compensator! a pane). 





















